JOZEF Rogala SKULSKI 


Nadinzynier c. k. Kolei Panstwowych, 


przezywszy lat 56, zmarl nagle dnia 21 Sierpnia 1900 roku 


w Kierniczkach-Olszanica. 
A 
Pozostała żona wraz z dziećmi i rodziną Zmarłego zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 


i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Piątek dnia 24 Sierpnia b. r. 
z dworca kolei o godzinie 4 po południu wprost na Cmentarz krakowski. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się dnia 25 Sierpnia b. r. o godzinie 8 rano w Kościele św. Floryana... 


W drukami „CZASU“ w Krakowie 


